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Ofehesterbesetzung. 



Saiteninstrumerte: \C> erste, ttf zweitt*. Violinon, 12 Bratsohen, ^0 Violoncelle, 8 Contrabasse, Harfo 

(wenn mcitrlich doppolt hesetzt). 

Blasinstrumeute: 3 grofi*- Flotcn (HI. profit- Flote auch kleine Flote), 2 Obo«n, englisch Horn, 2 Cla- 
rinettcn in H. ? Baficlarinette in R 'auch III. Clarinette in B), 2 Fagotte, Contrafagott, 
b' Horner, 4 Trompeten, 3 Posaunen, Bafituba. 

_-.L _?• _ 3 - J- 
Schlag-instrumenter 4 Pauken (in Sf|^p:^^^), grofle Trommel, Tamtam. 



KB. Alle Instrumente sind in C notiert (die Horner eine Oktave tiefer zn lesen). Die Stimmen sind trausponiert ausge- 
aehrieben. 



Auffiihrung'srecht vorbehalten. 



Tragische Ouverture 

fiir grofles Or Chester. 



j AdagiO. Metr. J: 56 



Ernst Boehe, Op.ia 

m 



Contrafagott. 




Contrabass** 

(g-eteilt). 
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, poco ritardando 



I.gr. FI 



Engl. Horn, 



Co utra basse 

(usiiciiri) 




Contrabiisse. 



poco marcato 



Tempo di marcia funebre. Metr. J = eo 



Baflcl 
(B). 




Contrabasse. 




Violoncello 

(*Ue). 



-ontrabasse. 




a 



gando al Tempo I . (Adagio. Metr, J -. se). 



. Metr. J =56). J> 



Violoncello. 




poco a poco stringendo 




Contrabasse. 





15 







Contrabasse- Z^'^ r 




Engl, 





19 



I.gr. Fl, 



% Clar. (B), 



ContraMsse 



P subifo 






Violoncello. 



Cor.trabrisse. 




Contrabasse. 




$f ff mar cat o 




m 



25 



_ poco a pouo aliargando 



ViolouctlU. ~ 



3 ? r. FL 



sff" fff 



fff 'sempn 




Contrabass*), 
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DH 

Andante cantabile. Metr. J = 72. 




Engl Horn. _ y' 




28 



89 




poco ritardando . 



Engl- Horn, 



2 Clar.CB). 



Baflclar. 
(B). 



a Fag. 



Contrafag. 
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mm 





BaBclar.Qt 





31 




32 



Engl. Horn. 



93 
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E^ gE^^gfep^ ^ 




Engl. 





35 




|26j A jempo.ma ali a breve . 




jer^ 




3S 



3gr.Fl. 



Engl. Horn. 



Baficiar. 

(B). 



2 Fag. 



Contrafag. 



ritenuto - 



Allegro energico. Metr. * ? 108. 

[Anmerkuug fur den Dirigenten: Die Viertel ausschlagen '.] 



I. II. (F). 
4 Tromp. 
III. IV (C). 

I. II. 

3 Pos. 

III. 



Pk 

gr. Tr. 
Tamtam. 



I. 

Viol. 



Contrabasse 





■' - n\f decresi 



Engl. Horn. 



(B). 



I. Fag. 



Bratschen. 



Contraba 




cresc. - - t? 

Sch.2S0V. 




poco ritenuto 



i. ii. 

3 gv. Fl. 
III. 



Engl. Horn. 



Z Clar.OB). 



BaBclar. 
(B). 



B Fag. 
Coutrafag. 

I. n. 




Jf molto mwrnto 

3^.250 V 



j ruiwui 



hsr 





43 



Bngl. Horn. 




Violoncelle. 



tiontrabii 





Violoncelle. 



46 



47 




2 gr. Fl 




Contrabaeae 



49 
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jaPsftin 



52 



Engl. Horn. 




3 ff r. Fl 



Contrabasse 




[Annnerkung fiir den Dirijenten; I)i 
Viei-telstriule strenp: 1m Zeitmai. 
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5S 



^3=§£l^^g^¥ 



^fi^^p 



-T*iEE 



iiMO V. 



Sf^&il 



i£iK 



^^rfcgs 



!=EEEE3EE^Eg^g 



or- 



gs 






L 40, 




Harf*. <| V ^(sthrdeutlirh) 





Engl. Horn, 




Contrabassa. 



58 





Sontrabasse. 




Gontrabasse. 




62 



Engl. Horn 



3 Clar. (B). 
IL III. 



m 

Andante cantabile. Metr. J = tz, 




urn es 

po- - - - co _ 

[Anmerlcung fiir den Dirigenten: Von hier ab das Tempo nnmerklich 
esvressito beschlguniiren. so daJl bei {|SI das Allegro energico witdererreicht iet] 



I.gr.Fl. 



ContrabaEse. 




Contrabasse. 



64 



BaficJar 
(B). 



Coutrafag 



4 Horner 






Contrabasee. 




Contrabasse. 




I Il.gr. Fl 



2 Clar.fe). 




Contrabasse 




El 

j ft Adagio. Metr J = 5« 



Bratschen 
(•ueammen). 



Violoncelle 



Engl. Ht>rn. -j 



# 




semprejfflF 



72 



I. II. gr. Fl 



Engl. Horn. 



2 Clar.(.B). 



(B). 



2 Fa«. 



I. II. (F). 
4 Tromp. 
III. IV. (C). 





Violoncello 



Cintrabasee 



~mo!to- — = a— mm 
Seh. 280 V. 



74 



I. II. gT. PI. 



Z Clar. (B). 



poco ritardando 




Violoncelle 



I. II. gr. FI 



Engl. Born 





vm CGitoder G.m.b.H., iclpzij. 



